pianista 


b. profesor Konserwatorium Muzycznego w Krakowie 


zmarł w Buenos-Aires dnia 1 grudnia 1951 r., przeżywszy lat 76. 


Nabożeństwo żałobne odbędzie się w kościele św. Anny w niedzielę 
dnia 13 stycznia 1952 r. o godzinie 12°». 


Na które zapraszają 


dawne uczennice i uczniowie. 


